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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1) 


- (2) 


[ നമ്പർ 22/ ഇ . ഇ ./ 2013 - 14) 
നമ്പർ ഡി. ബി .( ജന.) 2388 / 88. 2014 ഫെബ്രുവരി 22. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്ത് വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


626 / ഇഇ / 2013- 14 - ട്രാഫിക് സുരക്ഷ 2013- 14 
ആലപ്പുഴ റോഡ്സ് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള 
സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ട്രാഫിക് സുരക്ഷ 
ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി - 
" 24 .00 ലക്ഷം 


50, 000 


ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം- 2013 - 14 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


( 1) 


37,500 


1 624/ ഇഇ /2013 -14 - പള്ളിപ്പാട്-കുരിക്കാട് മുതൽ 

പുല്ലമ്പട റോഡിൽ വേടക്കടവ് ഭാഗം 100 മീ . 
പിച്ചിംഗ് ഉൾപ്പെടെ പുനരുദ്ധാരണം - 
S 20. 00 ലക്ഷം 


37 ,500 


627 / ഇള / 2013 - 14 - പീതി ഭവനം- തെക്കൂട്ട 
ത്തിൽ റോഡ് കി. മീ . 0/ 00 മുതൽ 0/ 450 വരെ 
പുനരുദ്ധാരണം-- - 15 . 00 ലക്ഷം 
628/ ഇ / 2013 - 14 - ആതിര ടിമ്പേഴ്സ് -മുറിയാമൂട് 
റോഡ് കി. മീ. 0/ 00 മുതൽ 0 /700 വരെ 
പുനരുദ്ധാരണം-- - 15.00 ലക്ഷം 
629 / ഇഇ / 2013 - 14 - വലിയകുളങ്ങര -പാണ്ടി 

പോച്ച് റോഡ് കി . മീ . 0/ 00 മുതൽ 0/ 600 വരെ 
പുനരുദ്ധാരണം-- - 15. 00 ലക്ഷം 
630/ ഇ 2013 - 14 - കോലൻചിറ - കാട്ടിൽ മുക്ക് 
റോഡ് കി. മീ . 0/ 00 മുതൽ 0/500 വരെ 
പുനരുദ്ധാരണം - 19 .00 ലക്ഷം 


50,000 


6 


37 , 500 


625 / ഇഇ / 2013 - 14 - ട്രാഫിക് സുരക്ഷ 
ജോലികൾ 2013 - 14 - ആലപ്പുഴ റോഡ്സ് 
ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ 
ട്രാഫിക് സുരക്ഷ സംവിധാനം ഒരുക്കൽ - 
- 25.00 ലക്ഷം 


50 ,000 


47 ,500 


18th MARCH 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


60 


- ( 2 ) 


7. ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും വ്യക്തമായി 
എഴുതേണ്ടതാണ്. 


37 , 500 


8 631/ ഇഇ / 2013 -14 - ഹരിപ്പാട് ബസ് സ്റ്റാന്റ്- 

സംഗമം റോഡ് കി . മീ . 0/ 00 മുതൽ 0 / 600 

വരെ പുനരുദ്ധാരണം - 15 .00 ലക്ഷം 
9 632/ ഇe / 2013 - 14 -കുഞ്ഞൻപിള്ള സ്മാരകം 

തെക്കേവൈളി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - 
- 10 .00 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങൾ മേൽപ്പടി ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


25, 000 


പുനർ ദർഘാസ് 


10 


633 / ഇ ഇ / 2 013 - 14 - ശബരിമല ഉത്സവം 
2013- 14 - ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 
ഗുരുചെങ്ങന്നൂർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
- 12.00 ലക്ഷം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ്, നിരത്തുവിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
ആലപ്പുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


30, 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 3,150; 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 3,990; ക്രമനമ്പർ 3- ന് - 3,780; ക്രമനമ്പർ 
4 മുതൽ 6 വരെയും 8 - നും - 2, 415; ക്രമനമ്പർ 7 - ന് " 3,045; 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 1, 575; ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 1,890. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20- 3 - 2014, 1 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 3 - 2014 , 
3. 30 മണി. 


നമ്പർ ഡി . ബി .( പൊതുവായത്) 200 / 86 / ഇഇ. 

2014 ഫെബ്രുവരി 28. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിട വിഭാഗം), ആലപ്പുഴ താഴെ 
പറയുന്ന പവ്യത്തികൾക്ക് 20 - 3 - 2014, 3 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേ ദിവസം 3.30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പരിഷ്കരിച്ച മാനുവൽ പ്രകാരം 

ക്ഷണിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


(2) 


( 3) 


1 


മറ്റു പ 


ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്യാവുന്നതാണ് ( www.keralapwd.gov.in ). 

- പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ 
സഹിതം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലപ്പുഴ- 688 001 
എന്ന വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ഭാരതീയ 
തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

1. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ 
2. ടെണ്ടർ ഫോം 
3. കോൺടാക്ട് ലൈസൻസിന്റെ ( വാലിഡിറ്റി തെളിയി 
ക്കുന്ന പേജ് ഉൾപ്പെടെ) ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്. 


| 28/ ഇഇ/ 2013- 14 - ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
( പഴയ കെട്ടിടം ) പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്ത് നിലവി 
ലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് ഷീറ്റ് റൂഫ് 
ഇടുന്നതിന് - 10 ലക്ഷം 


25, 000 


- 29/ ഇഇ / 2013 -14-- ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
( പഴയ കെട്ടിടം ) നിലവിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് 

കെട്ടിടത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഷീറ്റ് റൂഫ് 
ഇടുന്നതിന് - 10 ലക്ഷം 


25 ,000 


30/ ഇഇ / 2013 -14 - ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപ്രതി 
യിലെ ട്രോമ കെയറിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ 
വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് 10 ലക്ഷം 


25 ,000 


4 . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ( ടെണ്ടർ ഫോം പ്രകാരം) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
റോഡ് സ് ഡിവി ഷൻ, ആല പ്പുഴ എന്ന പേരിൽ 
ആ ല പ്പുഴ എസ്. ബി . ഐ . സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. 


4 


31/ ഇഇ / 2013- 14 - ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് 
വില്ലേജ് ആഫീസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 7 ലക്ഷം 


17 ,500 


- 5 32 / ഇe/ 2013 -14 ചെങ്ങന്നൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ 

ആഫീസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15 ലക്ഷം 


37,500 


5. " 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
-- യിലുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്. 
6. ടെണ്ടറിന് ആവശ്യമായ നിര ത ദ വ്യം , നാഷണൽ 

സേവിംഗ് സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ട്രഷറി സേവിംഗ് സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ വികാസ് പ്രത എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പി . ഡബ്ല . ഡി. റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, 
ആലപ്പുഴയുടെ പേരിൽ മാറാവുന്നത്. 


6 


- 33 / ഇഇ/ 2013 - 14 - ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ 
ഹാച്ചറിയിലെ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയുടെ 
അ ത്യാ വശ്യ റിപ്പയർ വർക്കു കൾ 
7.64393 ലക്ഷം 


19 , 100 


18th MARCH 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


- (1) 


( 3) 


( 1) 


48 ,700 


15 , 500 


44, 400 


( 2) 
7 34 / ഇഇ/ 2013 - 14 - ചേർത്തല പ്രീ മെട്രിക് 

ഹോസ്റ്റലിൽ ഡെനിംഗ് ഹാൾ, അടുക്കള 
സ്റ്റോർ റൂം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം 
- 19. 48 ലക്ഷം 
8 35 / ഇഇ / 2013-14 - കുട്ടനാട് താലൂക്ക്ഓഫീസിന്റെ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 17,75, 000 
9 36 / ഇ ഇ / 2 013 - 14 - ആ ല ഏ ഴ റ്റി . ബി . 

സെന്ററിന്റെ അടിയന്തിര പ്രത്യേക റിപ്പയർ 

വർക്കുകൾ - 7 ലക്ഷം 
10 37 / ഇഇ / 2013 - 14 - ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . 

മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഹൈടെൻഷൻ 
കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള 

ഇലക്ട്രിക് റൂമിന്റെ നിർമ്മാണം- 13,04, 000 
11 38 ഇജ /2013 -14 - ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
- കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 18 ലക്ഷം 


2 2 / 2013 - 14 - ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് മലപ്പുറം 

എം . എസ്. പി . ക്യാമ്പിലെ സി കമ്പനി 
ഓഫീസിനുവേണ്ടി വാഹന ഷെഡ് റിപ്പയർ 

ചെയ്യൽ - 6,19 ,265 
3 3 / 2013 - 14 - മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ 

സ്മാരക മാപ്പിള കലാ മേള അക്കാദമി 
കൊണ്ടോട്ടിയുടെ റിപ്പയർ പണികളും വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 9,50,000 
4 / 2013 - 14 - - മലപ്പുറം പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. കെട്ടിട 
വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും 
അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും 
സ്ഥാപിക്കലും - 5,98, 941 


23, 750 


| 17 ,500 


15 , 000 


- 32, 600 


15, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2 , 3, 6 
ഇവയ്ക്ക് - 1, 575 ( വി . നി. ഉൾപ്പെടെ); ക്രമനമ്പർ 4, 9 ഇവയ്ക്ക് 
S 1,470 ( വി . നി. ഉൾപ്പെടെ); ക്രമനമ്പർ 5 - ന് " 2,415 ( വി. നി . 
ഉൾപ്പെടെ) ; ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 3 , 150 ( വി . നി . ഉൾപ്പെടെ) ; 
കമനമ്പർ 8 , 11 ഇവയ്ക്ക് 2 ,835 ( വി . നി . ഉൾപ്പെടെ) ; 
ക്രമനമ്പർ 10 - ന് " 2, 100 ( വി. നി. ഉൾപ്പെടെ). 

പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - എ , ബി, സി. 

പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച 
oluo0006BBUỔ www .keralapwd. gov . in 200 bombongIoB 
ലഭ്യമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ആലപ്പുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 3,017, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1, 353, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1, 561, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 1,248 . 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി 13 - 3 - 2014 മുതൽ. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 20- 3 - 2014 , 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 20 - 3- 2014, 
3 .30 മണി. 

പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
- 8 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
2 മാസം. 

- കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 
ക്ലാസ് സി - യും ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 4- ന് പി . ഡബ്ലിയു . ഡി. 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സി ക്ലാസ് ലൈസൻസ് 
ഉള്ള വർ ഈ മേഖ ല യിൽ മു ൻ പ രി ച യ മുള്ള 25 , 000 
സോൾവൻസി നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള കരാറുകാർ. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ 
വെബ് സൈറ്റിൽ പര സ്യ പ്പെ ടു ത്തി യത് കരാ റു കാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 
ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, മലപ്പുറം 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

-- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം അംഗീകൃത 
ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 

ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കു കളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും രജി ട്രേഡ് 
അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ - 100 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധ 
നകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി3 / ടെണ്ടർ/3852/2013 - 14. 2014 ഫെബ്രുവരി 20 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിട വിഭാഗം), മലപ്പുറം ഡിവിഷൻ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പി 
ക്കാവുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിക്ക് 
അവ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- ( 2 ) 


( 3 ) 


1/ 2013 - 14 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
കോമ്പൗണ്ടിലെ ജില്ലാ പബ്ലിക് ലാബിന്റെ 
നിർമ്മാണം - 19,00, 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിട വിഭാഗം, 

(ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- 47 ,500 


18th MARCH 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


- 62 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി .എൻ.17 / 2013 - 14 . 


2014 ഫെബ്രുവരി 24. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 21- 3- 2014 , 3 മണി വരെ 
സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേദി വസം 3 .30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ 
-യുള്ള വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന 
- വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു 
ത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020. 
ഫോൺ 0495- 2371857 . 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


163/ 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി 
വിഭാഗത്തിലെ നവീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 19,94,076 - 49 , 900 
164/ 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി 
വിഭാഗത്തിലെ നവീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
ശീതീകരണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തൽ- 
19,98,189 

50 , 000 
3 165 / 2013 - 14 - വയനാട് കൽപ്പറ്റ എൻ. എം.എസ്. എം . 

കോളേജിലെ പ്രധാന ബ്ലോക്കിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 5,10,000 

12 , 800 
4 166 / 2013 - 14 - -മലപ്പുറം മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് 
നഴ്സിംഗ്സ്കൂളിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
- 4,66,000 

11,700 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി . ടെണ്ടർ/ 24/ 2013 - 14 . 2014 ഫെബ്രുവരി 22 . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പി . ഡബ്ലു . ഡി . നിര ത്തു കൾ വി ഭാഗം, വയ നാട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതിമുദ്രവെച്ച 
ക വ റു ക ളിൽ പൊതു മ രാ മ ത്തു വകു പ്പിൽ രജി സർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - നും 
2 നും - 3,150; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,155; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 

1050. 


25, 000 


പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- നും 
2 - നും 60 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 45 ദിവസം. 


സാധാരണ റിപ്പയർ 2013- 14 - ചെന്നലോട് 
ഓട്ടുപാറ റോഡിൽ കി . മീ.10/ 000 മുതൽ 
12 /300 വരെ റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്ന 

പ്രവൃത്തികൾ - 10 ,00, 000 
-- സാധാരണ റിപ്പയർ 2013 -14 സുൽത്താൻ 
ബത്തേരി-കുപ്പാടി റോഡിൽ തകർന്ന 

റോഡിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
(1. 800 കി . മീ .) - 15,00 ,000 


കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 1 - നും 3 - നും 
എ , ബി വിഭാഗം, കമനമ്പർ 2 - ന് അംഗീകൃത എയർ 
കണ്ടീഷണർ വിതരണക്കാർ, കമനമ്പർ 4 - ന് എ , ബി , സി 
വിഭാഗം. 


37 ,500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് " 1,575, 
- ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,415 . 


ദർഘാസുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റായ 
www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ടതും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുതി വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത മേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കു ന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി- - 13 - 3 - 2014, 10 മണി മുതൽ. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 21 - 3- 2014, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21- 3- 2014, 3.30 മണി. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " സി യും ഉപരിയും. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


18th MARCH 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


- 


63 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത്എടുക്കേണ്ടതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ അതോടൊപ്പ 
മുള്ള എല്ലാ രേഖകളും, നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം സഹിതം 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകൾ വിഭാഗം ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസ്, കൽപ്പറ്റ, വയനാടിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് കൽപ്പറ്റയിൽ മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത 
ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യായി ചെക്കു കളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


നമ്പർ ടി .എൻ. 14 / 2013 - 14. 

- 2014 ഫെബ്രുവരി 17. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സബ്ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 20 -3 - 2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- 


1 


- 01/ 2013 - 14 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി 
കളക്ടർ ലാന്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ( ദേവസ്വം) 
ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 


- 50 ,000 


1,250 


- പുതുക്കിയ പി. ഡബ്ലു . ഡി. മാന്വലിൽ 20 - 9 - 2012 - ലെ 
ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ( എം .എസ്) നമ്പർ 60/ 12 / പി. ഡബ്ല . ഡി . 
പ്രകാരം നടത്തിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 
2.5 % നിരതദ്രവ്യം ( പരമാവധി - 50,000) എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റയുടെ മേലൊപ്പോടു 
കൂടി ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചെലാൻ, 
രസീത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, 
കൽപ്പറ്റയുടെ പേരിലുള്ളതും ഷെഡ്യൂൾഡ്/ നാഷണലൈസ്ഡ് 
ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഡാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാൾ 
ഡെപ്പോസിറ്റോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് 
ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റയുടെ പേരിലുള്ള നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കിസാൻ വികാസ് പ്രതികയോ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 


550 


400 


ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും രജിസ്ട്രേഡ്/ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തപാലിൽ വരുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിന് 
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുംഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല . 


02/ 2013 - 14 - കണ്ണൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
റോഡ്സ് വിഭാഗം ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ 

പ്രവർത്തികളും - - 21,000 
- 03 / 2013 - 14 - തലശ്ശേരി പി . ഡബ്ലു . ഡി . റസ്റ്റ് 
ഹൗസിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ യൂണിറ്റിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15,000 
04 / 2013 - 14 - പയ്യന്നൂർ സബ് ജഡ്ജ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ 5 എച്ച് പി. മോട്ടോർ ലഭ്യമാക്കലും 
അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും- - - 12 ,700 - 

350 
05/ 2013- 14 - കണ്ണൂർഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ബേസിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
പാനൽ ബോർഡ്മാറ്റിവെക്കലും - 2,00 ,000 5,000 
06/ 2013 - 14 - കണ്ണൂർ താണ പട്ടികജാതി 
വികസന പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 31, 000 
07 / 2013 - 14 - ഇ . റ്റി . സി . തളിപ്പറമ്പിലെ 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ട്രെയിനിംഗ് ഹാളിന്റെ 
വദതീകരണം - 1,40,000 

3 ,500 
08/ 2013 - 14 - തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സബ് 

കോടതിയിൽ ഇൻവർട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ - 
S 17 ,250 


800 


കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും പാൻകാർഡിന്റെ പകർപ്പും 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


450 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


09 / 2013 - 14 - തലശ്ശേരിമുൻസിഫ് കോടതിയിൽ 
ഇൻവർട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 
അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 17 ,250 


450 


10 


ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധ 
നകളും പുതുക്കിയ പി . ഡബ്ലു . ഡി . മാനു വൽ പ്രകാരം 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


10 / 2013- 14 - തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ 

കോടതിയിൽ ഇൻവർട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ - 
S 17, 250 


450 


350 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, 
വയനാട്, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്. 

- ( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ നമ്പർ- 04936 202536. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


12 / 2013 - 14 - കണ്ണൂർ എസ്. പി . ഓഫീസിന്റെ 
ഒന്നാമത്തെ നിലയിലെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 13,000 
13/ 2013 - 14 - തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ സബ് 
ജയിലിലെ സെല്ലിലെ വൈദ്യുത സംവിധാനം 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും സുരക്ഷാ ലൈറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കലും - 50,000 


1,250 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 മുതൽ പേരെഴുതി 4 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
4 വരെയും 6 മുതൽ 12 വരെയും " 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് അല്ലെങ്കിൽ തപാൽ വഴിയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ, 
പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 5- ന് 

കരാറുകാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
20 ദിവസം, ക്രമ നമ്പർ 7 - ന് 15 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 7 

കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് തുറന്ന് 
ദിവസം. 

പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി , സി വിഭാഗങ്ങൾ. 

മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്. 
- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ ക്കായി, തലശ്ശേരിയിലുള്ള 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
നികുതിയും അടച്ച് 20 - 3- 2014 -ാം തീയതി 1 മണിയ്ക്കുള്ളിൽ 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ്, 100 - ന്റെ 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

അസിസ്റ്റന്റ് 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പു ചെയ്ത പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, നിരതദ്രവ്യം - ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇവ അടക്കം ചെയ്ത സീൽവച്ച കവറുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ തലശ്ശേരി-670 101. 

എഞ്ചിനീയർ. 


